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IX. Affe<5tus Cutaneus fingularis, ah Abra- 
hamo Vacero, Jnatomes i^r^ ^otanices in 
Jcademia Wictembergenll Trofejjore pub* 
Ikoy (^. iS. 5t Regali Societati commw- 
nicatus. 



N Tranfadionibus PhilofophicisIllufl:rijfIim^Soci« 
. eratis Regia^, N"" 474, proMenfibus Julio & Au- 
gufto, Anno Mdccxxxii, reccnfetur Gafus rariffimus 
pariter ac curiofiilimus, cutis, aut potius cuticul^ 
prave conllitutis in puero ruftico xiv annorum, 
quse talem crafficiem & duntiem habcr, ut corti- 
cem potius atboris, quam cutem humani corporis 
referar, qu^e thecse inftar totum corpus, excepta fa- 
cic, volifque manuum ac pedum, ira involvit, ur 
puer quafi in ea reconditus videatur, quam quoran- 
nis regeneratam autumni tempore, exuviarum inftar, 
decidentemexuit ac deponir. Gafum hunc apprime 
illuftrat, quam nuper a Medico Clarillj mo, Domino 
Licentiato Harnilchio, Gera in Varifcia liluftriffi- 
morum Gomitum Ruthenicorum fedc, ad me per- 
fcriptam accepi, hiftoria puellaj iix anoorum, ibi- 
dem Tiventis. Hxc ante aliquot annos tumore air- 
tnum Sc totius corporis laboraverat, ad qucm cu* 
randum, cum varia a pareniibus remedia, pra^cipue 
domeftica aut empirica adhiberentur, factum eft, ut 
rumor durus infignis in dorfo inter fcapulas gene- 
raretur, quern gibberi^s initium jiidicantes itidem 
topicis difcutere ftwduerunt votique etiam fui com-' 
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potes facli funt. At quid fit ? Ab iflo tempore fen- 
fim inmanibus pedibuique, imprimis in horuai plan- 
tis ac iflarum volis, generari crepit crufta ficca atque 
dura, qux in apicibusdigitorum longe prominer, ac 
apprehenfionem grefluaique impedit, adeo ut puelia 
ncc flare, nee incedere potuerit, fed portari ac curru 
vehi opus habuerit, Crufta ha:c per intervalla de- 
cidit, pra^primis pofl inundiones varias a parcnti- 
bus appiicatciSj led puelia inde male habuir, tumida 
evafit, anxietates & tormina intus fenfir, qu^ non 
iiifi crufta ifta regenerata ceflarunt ; hoc aulem 
fado, nil ampjius incommodi percepit, praterquam 
quod ufu manuumpedumqucdeftitueretur. Ab anni 
ipatio denuo hoc uialo afflifta Chirurgi curse tra- 
dita fuit, qui illam laxantibus Mercurialibus atque 
decoctis ianguinem purificantibus tradavit, quibus 
etiam malum ccillt, ac mundities cutis reftituta eft, 
adeo ut puelia nunc infegra fanitate frui videatur : 
qu^ an conftans fit futura, tempus docebit. Ac- 
cepi a laudato Medico portionem hujus crufta, cum 
fruftulo ejufdem ab apice digici d^eciduo, tanta: lon- 
gitudinis & crafticiei, ut cxtremum digiti articuJum 
referat, eo magis, quia in uno latere particulam un^ 
guis monftrat. Microfcopio infpeda hasc crufta, 
manifefto apparetr earn exfquamulis conflatam efle, 
quod eo certius eft teftimonium, illam nil aliud, 
quam ipfam cuticulam, a nutrimento vifcido & 
tartarco expanfam & induratara efte. Ex ejul- 
dem fupra laudati Viri relatione habeo, in urbe ibi- 
dem vicina pariter reperiri virginem, quse a longo 
inde tempore, bis in anno, talem deponit cruftam, 
a manibus pedlbufque, necnon a cubito deciduam, 
quai nullam a quibufcunque Medicamentis hadenus 
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uftirpatis, levamen percepit. Laborat autcm ifla 
obftrud'ione menfium, qux mali huhus fons ac- 
que origo efle videtur. 

JVittenberg^e D. i AuguJL 
A. D. Mdccxxxv. 




X- Experiments concerning the Vibrations of 
Pendulums. % the late W- Derham^ D. D. 
K % S- and Canon of Windfor. 

H E Account which Mr, Bradley hath given 
in Thtlofofh. Tranfa6l. N"" 432, of Obferva- 
tions made ac Jamaica by Mr. Camfbel, with a 
nice T^endtiltim'Clock of Mr, Graham's making, 
brought ro my Mind fome Experiments I made 
fome Years ago, that may be of Ufe in Obfervations 
of this nature. 

The firft that I Ihall take notice of, fhall be fome 
Experiments 1 made in the Year 1704, with ex- 
cellent Inftruments, concerning the Vibrations of 
Pendulums in Vacuo 5 which were publiflied in the 
Vhilo/dph. TranfaB. W 294. The Sum of which 
is, That the Vibrations in Vacuo were larger than 
in the c-pen Jlir^ or Receiver unexhaufled : Alfo 
that the Enlargement or Diminution of the Vibra- 
tions, was conftantly in Proportion to the Quantity 
of Air, or Rarity, or Deniity thereof, which was 
left in the Receiver of the Air-Pump. And as the 
Vibrations were larger or iliorter, fo the Times 
were augmented, or diminillied accordingly \ "viz. 
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